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Ternaard, Nesserwei 2, vergunning met UPD voor brandveilig gebruik 
Zorgcentrum Spiker (intrekken omgevingsaanvraag) 

Zaaknummer: 20150450 OLO nummer: 1890741 

Een omgevingsvergunning voor vergunning met UPD voor brandveilig gebruik Zorgcentrum Spiker 
Datum besluit: 29 september 2015 
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